DISKETTSTATION 


COMMODORE 1541 II 


Commodore 


TEKNISKA DATA 


Diskettstation Commodore 1541 II är avsedd för enkel- Commodore 1541 II passar till Commodore 64, 128 och 
sidiga 5 1/4 tums-disketter. Varje diskett har en lag- 128D. 

ringskapacitet på 170 KB. Diskettstationen är utrustad 

med buffertminne och eget operativsystem. 


Lagrings- Effektátgang: 25 W 
kapacitet: 170 KB 


Nätspänning: 220 V/50 Hz 
Antal tecken 


per fil: 65535 st Mått: 200X97X374 mm (brXhXdj) 
Antal filer Vikt: 3,8 kg 

per diskett: 144 st 

Antal spår 

per diskett: 35 st 


(= Commodore 


COMMODORE AB 
BOX 8184 
16308 SPÅNGA 


Återförsäljare 


Reservation för ändringar 
Januari 1989 


